FRANKLIN LINE 


Monday to Friday 


2021 Summer Schedule 
Effective June 28, 2021 


am 
ZONE STATION TRAIN# 700 702 742 704 744 706 708 710 712 714 716 
6 Forge Park/495 & 5:10 6:10 - 7:10 - 8:10 9:10 - 1:10 - 1:10 
6 Franklin/Dean College 5:17 6:17 = 7:7 é 8:17 9:17 - 1:17 - 1:17 
5 Norfolk & 5:24 6:24 - 7:24 - 8:24 9:24 - 11:24 - 1:24 
4 Walpole 5:31 6:31 6:56 731 7:56 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 1:31 
4 Windsor Gardens 5:35 6:35) 7:00 7-35 8:00 8:35 935) 10:3550 11:35 12:35 1:35 
3 Norwood Central & 5:39 6:39 7:04 7:39 8:04 8:39 9:39) 10:39 = 11:39 12:39 1:39 
3 Norwood Depot & 5:41 6:41 7:06 7:AI 8:06 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 1:41 
3. Islington 5:44 6:44 7:09 7:44 8:09 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 1:44 
2 Dedham Corp. Center & 5:46 6:46 eal 7:46 8:11 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 
2 Endicott 5:49 6:49 7:14 7:49 8:14 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 1:49 
2 Readville &| 5:53 6:53 7:18 7-53 8:18 8:53 0:53) 1053591153 12:53 1:53 
1 Hyde Park & - - - - - - - - - - - 
1A Ruggles & L6:03 L7:03 L7:29 L8:03 L8:29 L9:03 L10:03 L 11:03 L 12:03] L1:03 L 2:03 
1A Back Bay & L6:07 | L7:07' L7:33  L8:07 | L 8:33 L9:07 L 10:07 L 11:07 L 12:07] L1:07 | L 2:07 
1A South Station & 6:13 7:13 7:38 8:13 8:38 943 10:12 1:12 12412 1:12 2A2 
Monday to Friday 
aw 
ZONE STATION TRAIN# 741 743 703 705 707 709 711 713 715 717 719 
1A South Station 6) 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45 
1A Back Bay & 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 | 12:50 1:50 2:50 3:50 
1A Ruggles fos|| lsxais) 6:53 7253 8:53 ays) || VKORS%e) || ai15}6) 12:53 1:53 2253) B55) 
1 Hyde Park 6 - - - - - - - - - 3:01 4:01 
2 Readville & 6:02 7:02 8:02 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 1:02 2:02 3:04 4:04 
2 Endicott 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 | 12:05 1:05 2:05 3:07 4:07 
2 Dedham Corp. Center &| 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07. 11:07. 12:07 1:07 2:07 3:09 4:09 
3. Islington 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 1:10 12:10 1:10 2:10 3:12 412 
3 Norwood Depot 6) 6:13 Tals} 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 1:13 243) 8:15 415 
3 Norwood Central & 6:16 7:16 8:16 9:16 10:16 1:16 12:16 1:16 2:16 3:18 418 
4 Windsor Gardens 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 N19 12:19 1:19 2:19 hI 4:21 
4 Walpole 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 1:24 2:24 3:26 4:26 
5 Norfolk tes - - 8:38 - 10:30 - 12:30 - 2:30 - 4:32 
6 Franklin/Dean College - - 8:45 - 10:37 - 12:37 - 2:37 - 4:39 
6 Forge Park/495 6 - - 8:54 - 10:46 - 12:46 - 2:46 - 4:49 
Saturday & Sunday Saturday & Sunday 
saturpay TRAIN# 1700 1702 1704 | 1706 1708 1710 1712 1714 1716 SATURDAY TRAIN# 1701 | 1703 
ZONE STATION SUNDAYTRAIN? 2700 2702 2704]|2706 2708 2710 2712 2714 2716 ZONE STATION SUNDAYTRAIN#? 2701 2703 
6 Forge Park/495 ES 2 Salo. Ome On Onl 21 Ome 2-10) 4:10 6:10 8:10 10:10 1A South Station & 6:45 8:45 
6 Franklin/Dean Coll. 5:32 8:17 | 10:17 | 12:17 2:17) 417 | 617-8217 10:17 1A Back Bay & 6:50 | 8:50 
5 Norfolk & 5:39 8:24 10:24] 12:24 | 2:24 4:24 6:24 8:24 10:24 1A Ruggles ‘os|| (HS) || HSS) 
4 Walpole 5:46 8:31 | 10:31 | 12:31 2:31 4:31 6:31 8:31 10:31 2 Readville & 7:02 9:02 
4 Windsor Gardens bH5)0) || hclsy || s(Okess) |) (eesie || aches || cls. || (els) || feiss || iokelS 2 Endicott 7:05 | 9:05 
3 NorwoodCentral 4 5:54 8:39 10:39] 12:39 2:39 4:39 6:39 8:39 10:39 2 DedhamCorp.Ctr. & 7:07 9:07 
3 Norwood Depot &| 5:56 | 8:41 | 10:41 |] 12:41 | 2:41 4:41 6:41 8:41 10:41 3. Islington 7:10 9:10 
3 Islington 5:59 8:44 10:44] 12:44 2:44 4:44 6:44 8:44 10:44 3 Norwood Depot &| 7:13 | 9:13 
2 DedhamCorp.Ctr. 4 6:01 8:46 10:46] 12:46 2:46 4:46 6:46 8:46 10:46 3 Norwood Central 6] 7:16 | 9:16 
2 Endicott 6:04 8:49 10:49] 12:49 2:49 4:49 6:49 8:49 10:49 4 Windsor Gardens 7:19 9:19 
2  Readville $6108 58:53) 10:53) 112: 53502: 538 54: 535) 6:535108:53 10:53) 4 Walpole 7:24 9:24 
1A Ruggles 4 | L 6:18 |L 9:03 L 11:03] L 1:03 |L 3:03 L 5:03 L 7:03 |L 9:03 |L 11:03 5 Norfolk & 7:30 | 9:30 
1A Back Bay & |L 6:22 L 9:07 L 11:07] L 1:07 |L 3:07 L 5:07 L 7:07 L 9:07 L 11:07 6 Franklin/Dean Coll. TESU || GEST 
1A South Station & 6:27 9:12 11:12 112 312 5:12 7:12 9:12 11:12 6 Forge Park/495 4 7:46 9:46 
Massachusetts Ba’ Visit Customer Service 
(T) Transportation Authority I<2OLIS MBTA.com [hw 617-222-3200 


PM 

718 720 722 724 
= 3:10 = 5:04 

- 3:17 - 5:11 

= 3:24 = 5:18 
2:31 3:31 4:31 5:31 
2:35 3:35) 4:35 5:35 
2:39 3:39 4:39 5:39 
2:41 3:41 4A1 5:41 
2:44 3:44 4:44 5:44 
2:46 3:46 4:46 5:46 
2:49 3:49 4:49 5:49 
2:53) 3:53) 4:53 5:58 
L3:03 L4:03 L5:03 L6:04 
L3:07 L 4:07  L5:07 | L 6:08 
3:12) 413 5:13 6:14 

PM 

745 721 747 723 
4:10 4:45 5:20 5:45 
415 4:50 5:25 5:50 
418 4:53 52g 5:53) 
4:26 5:01 5:37 6:01 
4:29 5:04 5:40 6:04 
4:32 5:07 5:43 6:07 
4:34 5:09 5:45 6:09 
4:37 512 5:48 6:12 
4:40 bad 525i 6:15 
4:44 5:18 5:54 6:18 
= 5:21 Se5y7/ 6:21 

= 5:26 6:04 6:26 

= 5:32 = 6:32 

- 5:39 - 6:39 

= 5:49 = 6:50 

PM 
1705 | 1707 1709 1711 1713 
2705 | 2707 2709 2711 2713 
10:45] 12:45 2:45 4:45 6:45 
10:50 | 12:50 2:50 4:50 6:50 
10:53) ]/ 12:53 | 2:53) | 4:53) | 6:53) 
11:02 | 1:02 3:02 5:02 7:02 
wiley || iKOlss || SHO) || xO) || 70)5) 
11:07 | 1:07. 3:07 | 5:07 | 7:07 
OR HOM RS OR SAORI e710 
11:13 1:13 313 513 | 7:13 
MME RIMS RSG 5:16.95 7:16 
N19 | 119 | 319 | 519 7:19 
1:24 | 1:24 3:24 5:24 7:24 
11:30 | 1:30 3:30 | 5:30 7:30 
wikSI7/ || TESiz/ || SRST || BEsie |) Tesi 
1:46 | 1:46 3:46 5:46 7:46 
Follow @ 
, @MBTA_CR 


748 


6:55 
6:59 
7:03 
705 
7:08 
7:10 
7:13 
reel 
L 7:27 
L7:31 
7:36 


725 
6:45 
6:50 
6:53 
7:01 
7:04 
7:07 
TAO}S) 
7:12 
TAS 
7:18 
24 
7:26 
232, 
7:39 
TAQ 


1715 
2715 
8:45 
8:50 
8:53 
9:02 
9:05 
9:07 
9:10 
9:13 
9:16 
9:19 
9:24 
9:30 
9:37 
9:46 


726 
8:02 
8:09 
8:16 
8:23 
8:27 
8:31 
(SHES) 
8:36 
8:38 
8:41 
8:45 


L 8:55 |L 10:25 L 11:55 
L 8:59 |L 10:29 | L 11:59 


9:04 


Download the 


mTicket App 


Weekend service is back on 


Learn about $10 weekend tickets at MBTA.com/weekendrail 


728 
Ce 
9:39 
9:46 
9:53 
CSy/ 
10:01 
10:03 
10:06 
10:08 
10:11 
10:15 


10:34 


729 

9:45 

9:50 

9:58. 
10:02 
10:05 
10:07 
10:10 
10:13 
10:16 
10:19 
10:24 
10:30 
10:37 
10:46 


730 
11:02 
11:09 
11:16 
11:23 
11:27 
11:31 
3s: 
11:36 
11:38 
11:41 
11:45 


12:04 


731 
11:00 
VIA 
FAIR- 


MOUNT 


LINE 
11:35 
11:37 
11:40 
11:43 
11:46 
1:49 
11:54 
12:00 
12:07 
12:16 


Keep in Mind: 


This schedule will be effective from 
June 28, 2021 and will replace the schedule of 
April 5, 2021. 


Holiday Service 

On Monday, July 5th, Independence Day will be 
observed, and the Commuter Rail will operate on a 
Saturday schedule. For more information on holiday 
service, visit MBTA.com/holidays. 


Masks are federally required on board and in 
station. Visit MBTA.com/covid19 for the latest 
updates 


VIA FAIRMOUNT LINE: Operates via the 
Fairmount Line between Readville and 

South Station. See the Fairmount Line schedule for 
all stops. 


For 
he 


additional service to Readville Station, refer to 
Fairmount Line schedule for particular trains. 

For additional service to Ruggles Station, refer to 
he Providence and Needham Line schedules for 
particular trains. 


For 
he 


additional service to Hyde Park Station, refer to 
Providence Line schedule for particular trains. 


Times in blue with “L“ indicate an early departure: 
The train may leave ahead of schedule at these stops. 


Bikes: Bicycles are allowed on all trains unless the 
designated areas are too crowded 


& High level platform and bridge plate available. 
Visit mbta.com/accessibility for more information. 


AD062821V1 


